… DATA 

HDL-GT シリー 


必ず 

お読みください 

I B - MANU 200584-031 


0 i の中には 

※図は実際のものと異なる場合があります。 


□ HDL - GT シリース (1 式) 
•本体 (1 台） 

•ハードみスク (4 台） 



■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードにつし、て 

▼ ここにシリアル番号 ( S / N ) をメモしてください。 


シリアル番号ほ/ N ) は本製品に貼られ〔いるシールに 
「 AB 巳0目87已已 4 ZX 」 のように印字してありまを 
参シリアル番号 ( S / N ) は、ユーザー登録の際に必要でを 

http://www.iodata.jp/re 呂 ist/ 

弊社ホームページよりサポートソフトをダウン□ードする際にも必要です。 

http://www.iodata.jp/lib/ 


□ LAN ストレートケーブル 
(1 本： Im ) 



□ 電源ケーツレ (1 本: 2 m ) 

13" 必ずお読みください （1 が）[本紙] 

□ Windows 版セットアップガイド （1 ホ女) 

□ Mac 日 S 版セットアップガイド （1 枚） 
□ サポートソフト CD - R 日 M (1 枚） 

□ ロック ( LQCK ) キ-に個） 

□ インデックスシール (4 が） 

□ 保証書 (1 が） 


G 動作環境 


パソコン本体 


本製品は、 「 LAN インターフェイスを搭載し、 TCP / IP が正常に動作する機器」に 
巧応しています。_ 


機種 

OS 

LAN アダプターを使用できる下記の機種 
• DOS / V 7 シン 

※弊社では、 OADG 加盟メーカーの 

DOS/V マシンで動作確認しています。 

•Windows Vista ™ 

•Windows Server 2003 《i 純 
•Windows 2000 Server ^^ 
•Windows XP 

•Windows 2000 Professional 
•Windows M 巨 淵 

•Windows 98 (Seconcl Edition 含む)※ョ 

LAN アダプターを使用できる下記の機種 
•Apple Macintosh .iBook 
•Power Macintosh 'PowerBook 
•iMac •己 Mac 

•Mac OSX (10.1-10.4) 

•Mac OS 呂 .1 〜 9.2 ぶ 


の本製品上に作成した共ちフォルダへのアクセスも'よび MS ドメイン□グオン機能のみ夕破し、添付ソフトウェスブラウ 
ザによる設定画面操作、プリントサーパー機能等はサボート対象かです。 

X 2 Windows Server 2003 Standard Edition 口2垃口で動作確認を行っております。 

X 3 HDL - GT 3.0/4.0 ではサポート対象外 OS です。 


《Windows Vista は Windows Vista ™ 叩 eratin 邑 system の略称として表記していまホ 



弊社では、上記の 0 S でご利用いただく場合のみをサポート範囲とさせ 
ていただしでおりま东上記外の 0 S でご利用いただく場合のサポート 
は行っておりませんのでご了承ください。 


設定に必要なソフトウェア 

本製品を設定ずるには、切下のいずれかのノ \'ージョンの Web ブラウザが必要です。 
お持ちで'無い場合は、別途ご用意ください。 

•Internet Explorer パ'—ジョン目 . OIU 上 
• Safari バージョン 2.0 W 上 
•Netscape バージヨン 7.0 


_本製品の eSATA ポ^卜につながる機器 

興巧製ハードみスク HDC - UX シリ - XRHD - UX シリーブ 


本製品の USB ポートにつながる機器 


♦製社製ハードディスク 
• HDZ-UE シ IJ - ブ 
• HDW - UE シリーブ 
• HDW-UES シ U - ブ 
• HDX-UE シ U - ブ 
• HDA - iU シリーブ 
• HDOT - U シリース' 
• HDZ-UES シ U - ブ 


• HDOT - UE シリーブ 
• HDH - U シリース' 
• HDH - UL シリーブ 
• HDH-UEH シ U - ブ 
• HDH-US シ U - ブ 
• HDH-USR シ U - ブ 
• HDA-iUM シ U - ブ 


• HDPX - U シリーブ 
• HDPX-SU シ U - ブ 
• HDC-U シ U - ブ 
• HDC - UX シリーブ 
• HDH-SU シ U - ブ 
• RHD-UX シ U - ブ 
• RHD 2 -U シ U - ブ 
• USB 2 -iVDR シリーブ 


♦ US 目が応プリンタ、デジカメ 、 USB メモリー 

動作確認済み機種の最新情報につし、ては、弊社ホームページの製品情報をご覧くださし、。 


♦UPS 

APC 社製 UPS:ES 曰00 / ES 72 已 / CS 3 己 0 /CS 己00 


藝 


最新の巧応機器につしでは、弊社ホームぺージ ( http :// www . ioclata . jp /) を 
二'覧< ださい。 

♦バスパワーモードの八ードみスクは、本製品には接続できません。 

必ずセルフパワーモードでご利用ください。 

♦プリンタの双ち向機能には巧応しておりません。 


♦デジカメは USB マスストレージクラスの転送に巧応している必要がありまを 
♦ USB 八ブは接続できません。 

♦省電力設定の巧応機器は、弊社ホームぺージ ( http :// www . ioclata . jp /) をご覧く 
ださい。(省電力設定の動作確認機種外には省電力設定を有効にしなし、で' 

<ださい。） 

♦旧 P 旧が応八ードディスクを本製品でご利用いただく場合、旧円 S 機能は使 


巧できません。 


♦ 2 TB に，1日9,023,2已已，040 byte ) より大きい容量のハードディスク 
( eSATA ， USB ) は接続できません。 

♦ HDL - GT 3.0/4.0では eSATA ミラーリング機能は利用できません。 


LAN 環境 

本製品は、 LAN で接続します， 

パソコンが LAN コネクタを搭載していない場合は、 LAN アダプターなどの LAN イン 
夕ーフェイスが必要でを（別売の弊社製 ETG 2- PCI など） 

複数のパソコンを接続ずるには、ハブ（八ブ機能巧きルータ含む)が必要です。(別売の 
弊社製 ETG 2- SH 日 WH など） 

無線 LAN 接続をずる場合は、無線アクセスポイントと無線 LAN アダプタを接続したパ 
ソコンが必要でを 

♦ LAN インターフェイスにつし VC 

本製品に接続ずるパソコンの LAN アダプターなどの LAN インターフェイスの 
設定をご確認 < ださい。 

( LAN アタプター: LAN ボード 、 USB LAN アタプター 、 LAN PC 力ードなど） 

XLAN アダプター使用時は、パソコンに取り付比必要なソフトウェアをインストールしておし、てくださし、。 



G 各部の名赖•機能 


) 


前面 




No 

名称 

機能 

① 

[ POWER ] ランプ 
(パワー） 

ホ点灯:電源ケーブルが電源コンセントに接続されている状態(スタンバイが態） 

緑点な:電源が入っているが態 

(D 

[電源]ボタン 

本製品の電源を入/切しまず， 

感 

KTATUS ] ランプ 
(ステータス） 

緑点灯:正常に起動完了したが態 

緑点滅:起動中、シャットダウン中、チェックデ V スク時、本製品設定中、ファームウェアアップデート中、 US 巨および 
eSATA 機器の巧りかし、マウント中、フォーマット中、バックアップ処理中 
ホ点滅: DHCP サーパーより IP アドレスを取得できないが態、または、クイックコピーなどでエラーが発生している 
(エラーにつしでは、設定画面内の[情報表示]メニューー[□グ情報]で確認できます。） 

@ 

[ COPY ] ボタン 

前面の [ US 巨ポート1 ] に接続した US 巨機器のデータを、内蔵八ードデ<スクにコピーします。 

© 

USB ポート1 

USB 機器を接続しまず， 

弊社製 EasyDisk などの US 巨メモリーの US 巨機器は、 [ USB ポート 1] にのみ接続できま东 

※接続できる USB 機器につし、ては、左の【本製品の USB ポートにつながる機器】をご覧ください。 

X[USB ポート 1] にバスパワーハードみスクは接続できません。必ずセルフパワーにてご利用ください。 

※プリンタを接続ずる場合は [USB ポート 2] に抵席してくださし、。 

※パソコンの USB ポートとの巧続はできません。 

© 

カートリッジ固定□ック 

UNL 日 CK : すべての力ートリッジのスライドスイッチを操作 ( LOCK / UNLOCK ) できるようにします。 

LOCK : すべての力ートリッジのスライドスイッチを UNLOCK できない(力ートリッジを取り外せない)ようにしまず。 


スライドスイッチ 

UNL 日 CK : 力ートリッジをス□ットから取り外したい時にスライドさせます。 

LOCK : 力ートリッジをス□ットに固定させたい時にスライドさせます。 

® 

[ ACCESS ] ランプ 
(アクセス） 

青点な:本製品内蔵八ードデ V スクへアクセスがない状態 
青点滅:本製品内蔵八ードディスクへアクセス中 

ホ点巧:未フォーマットか、認識できないフォ ー7 ットの八ードみスクが接続され U いるが態 
ホ点滅:ハードみスクに復旧困難なエラー(セクターエラーなど)が発生しているが態 
消灯:取り外し処理が完了したが態 

(D 

シール貼付溝 

添付の[インデックスシール]を貼る場所です， 

⑩ 

取っ手 

カートリッジを取り外ず時に使用する取っ手です， 

※吸気口となっていますので'、ふさがなし、で'ください。 

⑩ 

カートリッジ1•スロット1 

カートリッジを挿入する場所です， 

力ートリッジ交換時には、右の【オプション品につして】をご覧ください。 


カートリッジ2•ス□ット2 


カートリッジ3•ス□ット3 


カートリッジ4•ス□ット4 

© 

シリアル番号 ( S / N ) 

12巧の英数字です。ユーザー登録やサポートソフトのダウン□-ドの際に使用しまず。 

© 

MAC アドレス 

「00 A 0 B 0」 で始まる12巧の英数字です。 

⑩ 

メイン FAN 

本製品全体をを却しまず。ふさがなしでください。 


[ ACT / LINK ] ランプ 
(ァクト/リンク） 

黄点灯: LAN リンク時 
黄点滅:データ送受信中 
消な丄 AN 未接続 


1000/100/10 

檔点灯:1000 BASE - T で接続中 
緑点灯:100 BASE - TX で巧続中 
消な: LAN 未接続または1□日 ASE - T で接続中 

® 

LAN ポート 

本製品添付の LAN ケースレを接続しまず。 

XAuto MDI/MDI-X ですので、ストレートおよびク□スケースレのどちらのケースレでも接続できまを 

@ 

US 己ポート2 

USB 機器を接続しまず， 

X [USB ポート 2] には、バスパワーモードの USB 八ードデVスクは接続できません。必ずセルフパワーにてご利用くださし、。 

※接続できる USB 機器につし、ては、左の【本製品の USB ポートにつながる機器】をご覧くださし、。 

※プリンタは [USB ポート 2] のみ接続できまホ 
※パソコンの US 己ポートとの接続はできません。 

@ 

eSATA ポート1 

eSATA 機器を接続します。 

※接続できる eSATA 機器につし、ては、左の【本製品の eSATA ポートにつながる機器】をご覧ください。 

※パソコンの eSATA ポートとの接続はできません。 


No 

名称 

A ヒ 

磯 Bb 

© 

eSATA ポート2 

eSATA 機器を接続しまを 

※巧続できる eSATA 機器につし、ては、左の【本製品の eSATA ポートにつながる機器】をご覧くださし、。 

※パソコンの eSATA ポートとの接続はできません。 

@ 

[ RESET ] ボタン 

本製品の [ IP アドレス]憎理者パスワード][ジャンボフレーム]設定を初期化しまず。 

(八ードディスク内のデータは残りまず >) 

LAN ケースレを取り外した後、本製品の電源を入れたまま、 KTATUS ] が点滅ずるまで'、約2砂! ■ U 上押せば初期化されまを 

※すべての設定をネリ期化する場合は、本製品の設定画面で行ってくださし、。 

® 

セキュリティワイヤー 
取付巧 

弊社製 rWIRE - lOOJ あるいは、市販のセキュリティワイヤーご利用時には、この巧にワイヤーを适してください。 

@ 

ケンジントンス□ット 

盗難防止用のロックケープルを購入し、取り付けることができます。 

※ケンジントンス□ットにつし、て 

ケンジントン□ックに合うように作られたセキュリティス□ットのことです。ケンジントン□ックを固定された安全な机やラックなどにきき付け、スロットに差し込み 
カギをかけることでを難を防ぎます。詳しくは、 Kensin 邑 ton マイク□セーバーのホームページをご覧ください。 

http :// www . nanayojapan . co . jp / proclucts / security / 

⑩ 

電源 FAN 

電源ユニットをを却しまず。ふさがな しで、 ください。 

® 

電源コネクター 

添付の r 電源ケーブル」を接続します。 


r 使用上のごを意 _ ) 

本製品を使用ずる上で守っていただきたいミ主意です。必ずお読みください。 


全般のミ主意 


\ 動作中に本製品や増設用 A - ドみスクの電源は切らなしでください。故障の原因になったり、データを消失おおそれがありま束 
^本製品を使用中にデータが消失した場合でわ、データの保証は一切いたしかねます 
故障や万一に備えて定期蜘こバックアップ(別の場所にデータのコピーを保存ずること)をお取りください。 

■力ートリッジを取り外ず場合は、化ず [ ACCES 引ランプが消灯してから取り外してください。 

消灯していないが態で引き抜くと、故障の原因となったり、データを消失する恐れがあります。また、しばらく待っても、 [ ACCESS ] ランプが消灯しない眉点灯した) 
場合、その力ートリッジは取り外せません。ちび[スライドスイッチ]を [ LOCK ] が態に房してくださし、。 

画本製品ま、 DHCP サーバーがある環境では、自動的に DHCP サーパ'—より IP アドレスが割り当てられるため、本製品の IP アドレスを設定する必要はありません。 
ただし、 DHCP サーパ'—のない環境(パソコンにそれぞれ固定の IP アドレスを設定している環境)では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定する化要があります。 
(設定方法は、別紙【セットアップガイド】やオンラインマニュアルをご覧ください。） 

0本製品は□—カルネットワーク上でご利用ください。 

本製品にグローバル IP アドレスを割り当て、直接インターネットに公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないよう 
にするなど、お客様にてセキ:!リテ< 確保をお願いいたしまホ 

□本製品を複数台ネットワークに導入する場合は、本製品の IP アドレスと LAND 倍 K の名前をそれぞれ別々にずる必要がありまず。 

儲定ち法は、別紙【セットアップガイド】やオンラインマニュ乃レをご覧ください。） 

圆本製品内蔵 HDD は、本製品専用フォーマットでフォーマットされ？:いまホ 
他のフォーマットお式 ( FAT 、 NTFS など)にフォーマットすることはできません。 

X RAID 己 + FAT / NTFS モード時のス□ット4のハードデ< スクのみ FAT にすることが可能です> 


本製品および増設ノ\ードデ V スクのデータ管理について 


巧設定画面で表示される A — ドみスク使用領域と Windows からネットワークドライブに割り当てしてプ□パテ< から見た使用領域の個ま大きく異なります。 

本製品で使用するファームウェアの表示における仕様で八ードデ f スク側には問題はありません。 

正しい使用領域は、本製品の設定画面からご確認ください。 

に設定画面上から行う八ードみスクのチェックみスク（[エラーチェックのみ行う])に要する時間は、ハードみスクのが態や容量により大きく異なります。 

通常は、非常に短い時間で終了しまずが、八ードデ< スクのが態により、数分から数時間程度の時間を要することがあります。 

■ ACCESS (アクセス)ランプ点滅中に本製品や増設用八ードみスクの電源を切らなしでくださし、。 

故障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。 

本製品の管理者は、すべての共有フォルダにアクセスする権限をもっています。 ( Windows パソコンからアクセスする場合のみ） 

セキュリティのため、共ちフォルダにアクセス時のパスワードを定期的に変更することをおすすめします。 

■ファイルコピー中に本製品や増設用八ードみスクの電源を切るとコピーの処理が正常に行われません。本製品や増設用ハードデ V スクの ACCESS (アクセス)ラ 
ンプを確認の上、電源を切ってください。 


、共ち、 ューザー、グループの 設定時の注意 


本製品出荷時には、本製品に接続できるすべてのユーザーが読み書きできる [ disk !] と [ dlna ] という共ちフォルダがあります 
新規に共ちフォルダを作成ずることもできまず） 

n 本製品に作成ずる共ちには、[全てのユーザー]脂定ユーザー]脂定クループ]でアクセス制限を設定することができまを 
に本製品に登録可能なユーザー数は最大300個、グループ数は最大100個までとなります。 

1クループに登録可能なユー ザー は300ユーザーまでとなりまを 

※登録するユーザー情報(ユーザー名、パスワード）は、 Windows または Mac OS へ□グオン時のユーザー情報と一致したものを登録する必要がありまを 

■ユーザー名とグループちには同一の名称は使用できません。 

ユーザー名と共ち名、クループ名と共ちちには同一の名称が使用できます。 

■ユーザー名とタレープ名には数字のみの名称は設定できません。 

■コンピュータち (LAND 倍 K ) に、数字やハイフント)で始まる名称は使用できません。 

■巧ち名に、スぺースは使用できません。 

■共ち名、グループ名、ユーザー名(小文字のみ)、パスワードはすべて、半角英数字 (ASCII 文字)のみが有効となります> 

※設定時に使用できる文字や文字数には制限がありまを詳細は、オンラインマニュ乃レをお読みください。 


USB ポートに USB 機器/ eSATA ポートに eSATA HDD を接続ずる際のま意 


「本製品増設ポートに増設できる機器につしでは、左の【本製品の USB ポートにつながる機器】および【本製品の eSATA ポートにつながる機器】をご覧くださし、。 
圆本製品に増設ずる八ードみスクは、下記のフォーマットお式に巧応していまを 
弊社製 LAN - に N 、 LAN - に N 2、 LAND 倍 K で使用していた八ードみスクの場合は、下記のいずれかにてフオーマットしてからご利用ください。 


〇:読み書き可 
A :読み込みのみ可 



タオ応フォーマット形式 

FATX 1 

NTFS^i 

本製品での巧応 

〇※2 

^※ョ 

ノ \°ソコンに接続した場合 

〇 

〇 


XI NTFS でフォーマットする場合は、ハードデ< スクをパソコンに接続し、パソコン上からフォーマットしてください。 

(方法につしては、ハードデ< スクの取}及説明書をご覧ください。） 

本製品に接続後、 FAT 32 にフォーマットずることらできます。 

X 2 Windows Vista ™/ XP /2000 /Me の場合、1ファイル4巳-1 M バイトまでの巧応となります。 

Windows 98 (SE 含む)の場合、1ファイル 2 G -1 バイトまでの巧応となりまず。 

Mac OS Classic で使用する場合は、1ファイル 2 G -1 バイトまでの巧応となります。 

X 3 Macintosh の場合、 NTFS お式でフォーマットされた増設みスクはマウントできません。 

国本製品前面および背面の USB ポート(1、2)や eSATA ポート(1、2)には、巧応機器外の機器は接続しなしでください。 

( USB ハブも接続できません。最新の巧応 USB 機器および eSATA 機器は、弊社ホームぺージ h け p :// www . i 日 data . jp / をご覧ください。） 

清電力設定の巧応機器は、弊社ホ^ページ http :// www _ ioda ね. jp / をご覧ください。 

(省電力設定の動作確認機種！: U 外には省電力設定をち効にしないで'< ださい。） 

■2 TB に，199,023,2己己，040 by お)より大きい容量のハードみスク ( eSATA ， USB ) は接続できません。 

■本製品本体と eSATA 八ードみスクでミラーリングを構築する場合は、内蔵ボリューム1の容量と同じ、あるいは大きい容量の eSATA 八ードみスクを接続して 
くださし、。 （ HDL - GT 式 0/4.0 では eSATA ミラーリング機能は利用できません。） 

■バスパワーで'動作ずるノ \-ドみスクは接続できません。 

■ eSATA ポート(1、 2) にポートスレチプライ巾一 (Port Multiplier ) は接続できません。 

■前面の I ；コピ ー] ボタン USB クイックコピー機能使用時のま意 
•コピー開始、終了、エラーはブザーやランプで確認してください。 

コピー正常時：ピッピッピッといラブザー音とともにステータスランプが緑点な 
コピー失敗時：ピーピーピーといラブザー音とともにステータスランプがホ点滅 
•何らかの原因により、デジカメや USB メモリより正常にデータをコピーで、きなかった場合の写真などのデータの補償に関して、瞥社は一切の責任を負いません。 

化ず転送が完了した後、転送内容をノ\°ソコンなどによりご確認ください。 

■ファイルコピー中に、ポートに接続した機器の接続や取り外しをしたり、本製品や八ードデ V スクの電源を切らなしで'ください。 

コピーの処理が正常に行われません。本製品や八ードみスクのアクセスランプを確認の上、電源を切ってください。 

■ NTFS フォーマットの八ードデ r スクには書き込みはできません。読み込み専用となりまず。 

■ USB 巧応プリンタは、背面の [ USB ポート 2] にのみ接続できまホただし、プリンタのヌヌち向機能(インク残量の確認など)には巧応しておりません。 

また、複合機(プリンタ機能 urn にスキャナ機能やプリンタ機能等を有するもの)をお使いの場合、プリンタ機能にのみが応しまを 

こオプション品について J 

本製品のオプション品です， (2007 年6月時点での発売予定ら含みまず>) 

る製品の詳細な情報は興社ホームぺージ ( h け p :// www . ioda ね. jp /) をご確認ください。 


■Windows 9日から本製品へのファイルコピー中に LAN ケーブ;レが巧けるなどして中断された場合、コピー途中のファイルが本製品上に残り消去できなくなる場 
合があります。 

この場合は、いったん本製品の電源を切り、再度起動してからコピー途中のファイルを削除し、コピーをやり直してくださし、。 


ネットワークで共有ずる場合の注意 


■ファイ巾ーウォールソフトをお使いの場合、本製品へアクセスで、きない場合があります。 

その場合、ファイ巾ーウォールソフト側で;137〜139番、44已番のポートにアクセス許可する設定を行ってください。 

■Windows Me の場合、 4 G 目-1 MB じ(上のファイルサイスはネットワーク経由では扱えません。 

■Windows 9呂に E 含む)の場合、 2 G 巨じ Lb のファイルサイス'はネットワーク経由では扱えません。 

■Mac OS Classic の場合、 2 GB じ(上のファイルサイスはネットワーク経由で巧えません。 

■接続可能端末数につし、て 

本製品にネットワーク経由で接続可能な端末数につして、 Windows では制限は設けておりませんが、剛寺接続台数が増加するとパフオーマンスが低下します。 


Windows パソコン 

推奨する同時接続台数は1巨台まで(ネットワークドライブの割り当ても同様です。） 

Mac OS ノぐノコン 

推奨する同時接続台数は8台まで(最大1已台まで） 


♦力ートリツジ 


品名 

容量 

RHD -2 已〇 

2已 0 GB 

RHD -300 

300 GB 

RHD -400 

400 GB 

RHD -500 

500 GB 

RHD -7 已〇 

7已 0 GB 

RHD -1.0 T 

1.0 TB 


じ I 下の使用方法があります。 

- RAID 己(分散パリティ) + FAT/NTFS モード時の力ートリッジ4 (ス□ット 4) 交換用 
本製品の RAID モードを RAID 已 + FAT / NTFS にした場合に、 FAT / NTFS フオーマットになっている力ートリッジ4 
(スロット 4) を取り外し、これらのオプシヨン品と交換できます。 

- RAID 1+0にラーストライピング)時のみスクセット交換用 
本製品の RAID モードを RAID 1+0 にした場合の、みスクセット保管後の、交換用力ートリッジとして使用できます。 
みスクセット保管後の交換用力ートリッジとしては、け下が必要です。 

HDL - GT 1 .D の場合 . rRHD-2 已 □」 が 2 台 HDL - GT 1.日の場合 . rRHD-400J が 2 台 

HDL - GT 2.0の場合 .「 RHD - 己00」が2台 HDL - GT 3.0の場合 . rRHD -7 己0」が2台 

HDL - GT 4.0の場合 .「 RHD -1.0 TJ が2台 

•カートリッジ 故障時の交換用 

力ートリッジが1台あるいは複数台故障した場合の、交換用力ートリッジとして使用できます。 

交換用力ートリッジとしては、 W 下が必要です。 

HDL-GT 1 .0 の場合 . rRHD-2 己 0 J HDL-GT 1 .己の場合 . 「 RHD- 400」 

HDL - GT 2.0の場合 .「 RHD - 已〇0」 HDL - GT 3.0の場合 .「 RHD -7 已 0 J 

HDL - GT 4 .D の場合 .「 RHD -1 .OTJ 


XI 容量の大きい力ートリツジに交換した場さ、自動的にルさい容量に調整されます。 

X 2 交換用八ードディスクには RAID システムは入っていません。交換巧の八ードディスクのみで RAID を再構築することはできません。 
X 3 HDL - GT 1.0 においで、500 GB の交換用 HDD を4つ使用しで HDL - GT 2.0 と同容量とする等、後から容量を増やすことはできません。 


口 本製品に保存できるファイルやフォルダ名は、 OS によりじ(下の文字数までとな：:でいまを 


Windows パソコン 

半角2己己文字(全角8己文字)まで※使用ずる文字によっては、使用可能な文字数が少な<なる場合がありまず， 

Mac OS X パソコン 

半角2曰己文字(全角呂己文字)まで 

Mac OS に lassie ) パソコン 

半角31文字(を角1已文字)まで 


♦Serial ATA 巧応己インチベイ用内蔵ユニット 

品名 RAID 已 + FAT / NTFS モードにおしで力ートリッジ4(ス□ット 4) のハードみスクカートリッジを直接パソコンで読み 

- 書きできるようになります。 

RHD - IN/SA また、力ートリッジ4を NTFS フォーマットでご利用になる場合は、本オプション品を利用してパソコンから NTFS フォ 

—マットを実行してください。 




























































































































































































こお問い合わせ 


) C 修理について 


) 


本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けて 
いまず。 

①弊社ホームページをご確認<ださい。 

サポート Web ぺージ内の「製品 Q 这 A 、 News その他」をご覧くださ 
し、。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されていま 
をこちらも参考になさってください。 



http://www.iodata.jp/support/ 

サポートソフト•ファームウエアをバージョンアップずることで解決 
できる場合がありまず> 下記の弊社サポート•ライブラリから最新を 
ダウン□ードしてお試しください。 


最新サポートソフト • 
ーファームウエア_ 


http://www.iodata.jp/lib/ 


( D それでら解決できない場をは… 

住所：干 920-8513 石川県金沢ホ桜田町 2T 目 84 番地 
アイ ■ オー - データ第 2 ビル 
株式会社アイ■オー■データ機器サポートセンター 

電話：本社 076-260-3644 ま京 03-3254-1144 

※受付時間 9:00 〜 17:00 月〜金曜日（祝祭日を除く） 

FAX 本社 076-260-3360 ま京 03-3254-9055 

インターネット： http ： //WWW. lodata . jp / support / 


お知らせいただく事項について 


1. ご使用の弾社製品名 

2. ご使用のパソコン本体と周进機器の型番 

3. ご使用のシステムパ'—ジョン 

4. ご使用の OS とアプリケーンョンの名称、 

バージョン及び、メーカー名 

5. トラスレが起こった状態、トラブ;レの内容、現在のが態 
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 

※ご提供し、ただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足 
度向上のアンケート外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達 
成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意な <第=者へ提供、 
または第兰者と共同して利用いたしません。 



参考 


C ューザー登録 


ご登録いただきました情報は、今後の製品創りにミ舌かしてまいります。 

また、雜社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきまず。ぜひご登録ください。 

( e-mail アドレスをご登録したご希望のちへは、新製品情報満載の e - mail 卜日 NewsLetter を定期的にお届けします〇) 


登録アドレス 


http : //WWW. lodataj p / recnst / 


デジタルライフの養を拡げる 

1§アす，九一•デ ー5 機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 T 目84霄地 

ホームぺージ： h け p://www.iodata.jp/support/ 2 日日 7.6.13 発行 

仁 opyri 呂 ht ( C ) 2006-2007 1-0 DATA DEVICE , INC . All Rights Reserved . 
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古紙バルブ配合率 1 日0%再生紙を使用 大豆インキを使巧しています 


修理について 


本製品の修理をご依頼される場合は、じ I 下の事項をご確認くださし、。 

•内部のデータについて 

検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいまを 
(厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。） 

※データに関しては、辟巧は一切の責任を負いかねます。バックアップできる場合は、 
修埋にお出しになる前こバックアップしてください。 

■興社では、データの修復は行っておりません。 

•お客様が貼られたシールなどにつし、て 

修理の際に、製品ごと取り替えることがありますその際、表面に貼られ U い 
るシールなどは失われますので;ご了承ください。 

•修理金額について 

■保証期間中は、無料にて修理いたしまず。ただし、八ードウエア保証書に 
記載され C いる「保証規定 J に該当する場合は、ち料となります。 

※保証期間につし、ては、八ードウエア保証書をご覧ください。 

□保証期間が終了した場合は、ち料にて修理いたします 

※弾巧が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修埋ができな < なる場合があ 
ります。 

■お送りいただいた後、ち料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理 
金額をご案内いたします> 修理するかをご檢討の上、検討結果を記入して 
ご返送ください。（ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただけれ肤修理金 
額を FAX にて連絡させていただきます。）修理しないとご判断いただき 
ました t 易合は、無料でご返送いたします。 


•修埋品を個包して < ださし、 

因上記で用意した物を修理品と一緒に栖包してください。 

輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•個包材にて個包してください。 
※ご購入時の箱•個包材がない場合は、厳重に個包してください。 

•修埋をご巧頼くださし、 

巧修理は、下記の送付先までお送りください。 

※原則として修理品は辟社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費 
用はお客様ご負担、修埋後の返送費用は弊社負担とさせてし V ■こだきます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送り <だ 
さい。 

【送付先】干920 -8 已13石川県金沢市が田町 2 T 目84番地 
アイ•才一•データ第2ビル 
株式舍社アイ•才一•データ機器修理センター宛 


修理品の返送 


修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 

※ただし、ち料の場合や、修理内客によっては、時間がかかる場合がありまホ 


修理品の依頼 


本製品の修埋をご依頼される場合は、切下を行ってくださし、。 

•ゾモに控え、お手元に置し、てください 

製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。）、送 
付日時をメモに控え、お手元に置しでください。 

•これらを用意してください 

必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

■下記の内容を書いたわの 

返送先[住所/氏名/(あれば) FAX 番号]、日中に連絡可能な電話番号、 
使用環境(機器構成、 0 S など)、故障状況(どラなったか） 


( ま忌 


1) 本製品及び本書は株式会社アイ•才一•データ機器の著作物です， 

したがって、本製品及び本書の一部またはを部を無断で複製、複写、転載、改変ずることは 
法律で禁じられています。 

2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財雇権は、お客様に移転されません。 

3) 本サポートソフトウェアのソー スコー ドに つし では、如何なる場合もお客様に開示、使用許 
諾を致しません。また、ソー スコー ドを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブ 
ルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。 

4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリンクリース、レン 
タル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。 

已）本製品及び本書の内客については、改良のために予告な<変更ずることがありまず， 

巨）本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保ちの目的に限り、各1部だけ複 
写できるものとします。 

乃お客樹よ、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおしでのみ使用ずることがで 
きます。 

8) お客様は、本サポートソフトウェアまたは、その使用権を第三者に再使用許諾、譲ミ度、移転ま 
たはその他の処分を行ラことはできません。 

9) 範社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本サポート 
ソフトウェアのご使用を終了させることができるものとします。 

10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、ち器システムなど 
の人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設 
倫や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、 
設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事が、义災事 
故、 社会的な損害などが生じてわ、弊社ではいかなる責任ら負いかねます。設備や機器、制 
御システムなどにおいて、冗長設計、义災延焼が策設計、誤動作防止設計など、安を設計に万 
全を期されるようご注意願います 

11) 本製品は日本国内仕様でホ本製品を日本国外で使用された場合、辟社は一切の責任を負 
いかねます。 

また、弊社は本製品に関し、日本国外への巧術サポート、及びアフターサービス等を行って 
おりませんので;予めご了承くださし、。 (This product is for use only in Japan. 
We bear no responsibility for any damages or losses arising from use 
of, or inability to use, this product outside Japan and provide no 
technical support or after-service for this product outside Japan.) 

12) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合がありま 
す0 

国外に持ち出ず際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があ 
ります。 

13) 本製品を運用した結果の他への影響につしでは、上記にかかわらず責任は負いかねまずの 
でご了承ください。 


G 本製品を廃案あるいは譲渡などされる際のミ主意事項 j 

■八ードみスクに記録されたデータは、 OS 上で削除したり、八ードデ 
イスクをフォーマットずるなどの作業を行っただけでは、特殊なソフ 
トウエアなどを利用ずることでデータを復元•再利用できてしまラ場 
合がありまず> その結果として、情報が漏洩してしまラ可能性がありえ 
ます。_ 

参八ードみスク上のソフトウェアにつし、て 

ハードみスク上のソフトウェアに S 、 アプリケーシヨンソフトなど)を削除す 
ることなく A — ドみスクを譲ミ度すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約 
に抵触する場合がありまず0 


情報漏洩などのトラスレを回避ずるために、データ消去のためのソフ 
トウエアやサービスをご利用し、ただくことをおずすめいたしまず> 


r 使用ソフトウェアにつし、て _ 

ネ製品には 、 GNU G 飢 eral Public License Version 2. June 
1991 に基づいた、ソフトウェアを使用しております。 

変更済み GPL 巧象モジュール 、 GNU General Public License 、 及 
びその配袖こ関する条項につし、ては、雜巧のホームぺージにてご確 
認ください。 

これらのソースコードで配巧されるソフトウェアにつしでは、弊社な 
らびにソフトウェアの著作者は一切のサポートの責を負いませんの 
でご了承ください。 


商標について _^ 

•1-0 DATA は、株式会社アイ • 才ーデータ機器の登録商標です。 
• Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の登 
録商標です。 

• Apple 、 Macintosh 、 Powerbook 、 iMac 、 iBook 、 FireWire 、 
Power Mac 、 Mac 、 Mac 日 S 、 Mac 日 S □コ'およびその標章は、 
米国 Apple Inc . の登録商標でず。 

• DigiOn 、 DiXiM は、株式会社デジオンの登録商標です。 

•その他、一般に会社名、製品名はる社の商標または登録商標です。 


本製品を使用ずる場合は、ご使用のパソコンや 
周选機器のメーカーが指示している警告、注意表示を 
厳守して < ださい。 

本製品をご自分で修理•分解•改造しなしでください。 

火災や感電、やけど、故障の原因になります， 

修埋は鮮社修理センターにご依頼ください。 

分解したり、改造した場合、保証期間であってもち料修理となる場合があります。 

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、 

すぐにコンセントからプラグを巧しでください。 

そのまま使用ずると义災•感電の原因となります0 

本製品を接続ずる場合は、必ずセットアップガイドで接続 



♦ケースレにものをのせたり、引っ張ったり、巧り曲ブ•巧しつけ•加工などは行わな 
しでくださし、。义災や故障の原因となります。 

參接続するコネクターやケースレを間違えると、パソコン本体やケースレから発煙 
したり义災の原因となることがあります。 

〇給電されている LAN ケースレは絶細こ接続しなし、でくださし、。給電されている 
LAN ケーブルを接続した場合には発煙したり、乂災の原因となることがあります。 
參接続ケースレなどの部品は、必ず添付品また助旨定品をご使用ください。 

故障や動作不良の原因になります。 

AC 100 V (己0/日 OHz ) じ I 外のコンセントに接続しなし、で 
ください。発熱、乂災の恐れがありまず， 


電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。 

シヨート、発熱の原因となり、义災、感電の恐れがありまず I 

本製品の接続、取り外しの際は、必ずセットアップガイドで、 
接続•取り外しち法をご確認ください。 

間違った操作を行ラと义災•感電•動作不良の原因となります。 

本体を濡らしたり、ミ谷室では使用しなしでください。 

火災•感電の原因となりまを 

お室、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意 < ださい。 

濡れた手で本製品を扱わないでください。 

感電や、本製品の故障の原因となりまず。 

電源ケースレにつし、てはじ I 下にごミち意ください。 

♦ ずホけま广はおをの電源ケーブルを使用してください。 

電巧ケーブルを加[したり、無理に曲げたり、ねじったり、弓 I っ張ったりしなし、でく 
たさい。 

電巧ケースレを AC コンセントから巧く場剖ま、必ずプラグ部分を持って巧し、てく 
ださい。ケーブルを弓 I っ張ると、断線または短絡して、义災および感電の原因とな 
ることがあります。 

:電源ケースレの電源プラグは、磊れた手で AC コンセントに接続したり、巧いたり 
しなし、でくださし、。感電の原因となります。 

こ) 電源ケーブルが AC コンセントに接続されているときには霜れた手でパソコン本 
做こ触らなしでください。感電の原因となります。 

€) 本製品を長時間使わない場合は、電源ケーツレを電源から巧しでください。電源 
ケースレを長時間接続していると、電力消費•発熱します。 


ここでは、お使いになるちへの危害、財雇への損害を未然に防き、 
安全に正しくお使いいただくためのミち意事項を記載しています 
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りくださし、。 

■警告および注意事項 


A 

この表示を無視して誤つ 

A 

この表示を無視して誤った 

た取り扱いをずると、人体 

おり扱いをずると、人が損傷 

に多大な損傷を負ラ可能 

を負ラ可能性又は物的損害 

警告 

性が想定される内容を示 

ま意 

のみの発生が想定される内 


していまを 


客を示していまず， 


■絵記号の意ほ 



この記号はま意(警告を含む)を促ず内 
容を告げるわのです。記号の中や近 < に 
具体的な内容が書かれ C います。 

この記号は禁止の行為を告げるわので 
す記号の中や近くに具体的な内容が書 
かれています。 

この記号は必ず行っていただきたい行 
為を告げるわのです。記号の中や近くに 
具体的な内容が書かれています。 


例） 

「発火を意」を表ず 
絵表示 


例） 

「分お禁止」を表す 
絵表示 


例） 

情源プラグを抜く」 
を表ず絵表示 


A 

這 


A 警告 


本製品を使用中にデータが消失した場合でわ、 

データの保証は一切いたしかねまず> 

故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りくださし、。 

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かなしでくださ 
い。 

周遇に放熱を妨げる物を置かなしでください。 

動作中にシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを巧 
いたり、スイッチ巧き AC タップのスイッチを OFF にずるな 
どして電源を切らなしでください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがありまず。 

本製品は W 下のよラな場所(環境)で保管•使用しなし、で 
<ださい。 

故障の原因となることがあります。 

C 振動や衝撃の加わる場所 ♦直射日光のあたる場所 

♦湿気やホコリが多い場所 〇温湿度差の激しい場所 

•熱の発生する物の近く (ストーブヒータなど） 

♦強い磁力 • 電波の発生する物の近< 

(磁石、みスプレイ、スピーカ、ラジオ無線機など） 

♦水気の多い場所 ♦傾いた場所 

治所、お室など） 

参腐食性ガス雰囲気中 （ C 12、 H 吕 S、N H 3、 S 02、 NOx など） 

静電気の影響の強い場所 

•保温性•保湿性の高い（じゅうたん•力ーペット•スポンジ•ダンボール箱•発泡 
スチ□—ルなど)場所での使用(保管は構いません） 

[ ACCESS ] ランプ点減中に電源を切ったり、パソコンを 
リセットしなし、でください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 

本製品は精密機器です。 W 下のことにごミ主意ください。 

♦落としたり、衝撃を加えない 

•本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 
参重いものを上にのせない 
•そばで飲食•喫煙などをしない 

〇本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 

動作中にケースレを巧かないで'ください。 

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。 

本製品内部を結露させたまま使わなしでください。 

時間をおしで、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい 
場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。 
そのまま使ラと誤動作や故障の原因となる場合があります。 

本体についたミちれなどを落とず場合、柔らかい巧で 
乾拭きしてください。 

♦洗剤でミちれを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めて使用してくださし、。 
♦ベンジン、乃にール、シンナー系の溶剤を含んで'いるものは使巧しなしでくださ 
い。 

♦市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないで' 
ください。故障の原因となりまず。 

本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙など 
の異物が入らないよラにしてください。 

本製品のコネクター部分には触れなしでください。 

コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。 

動作中にケープルを激しく動かさなしでください。 

接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります 

本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。 

本製品を日本国外で使用された場合、薛社は一切責任を負いかねます。 

また、辟社は本製品に関し、日本国外への巧術サポート、およびアフターサービス 
などを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。 


A ミ主意 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ < クラス A 情報 
巧術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波が害を弓信起こすことがあります。この 
場合には使用者が適切な巧策を講ずるよラ要求されることがあります。 


G 安全にお使いいただくために 


年 


集 


参ち 


パソコンの IP アドレス 

ここでは、パソコンの IP アドレスの確認手順につして説明しまず。 
また、ネットワーク内に DHCP サーパ'—があるかどうかの確認手順 
につし、ても説明します。 


パソコンの I P アドレスの確認 


パソコンの IP アドレスはじ I 下のような画面で確認できまず> 

確認手順および画面は、ご利用になっている OS によって異なりまず> 


Windows の場合、パソコンの I P アドレスは、添付ソフ 
トウエア 「 Magical 円 nder 」 でも確認できまを 
① 「 Magical 円 nder 」 で本製品を選巧し、 [ IP 設定] 
ボタンをクリックします。 

@表示された画面下ににのコンピュータの IP アドレ 
ス]の項目に表示されている内容が現在のパソコン 
の IP アドレスなどの設定です。 

X 「Magical Finder 」 でパソコンの IP アドレスを変更することはできま 
せん。 


XDHCP サーバーより IP アドレスを取得している場合はこの画面では確認できません。下の 【 DHCP サーバーの確認ち法】の項を参照してください。 


rwindows Vista™ での例 


▼Windows XP での例 


/4 CTOVIM 仍プ□ノ巧ィ 



Iドレな自尚 a; 取巧お ◎ 



▼Windows Me での例 

iii/i 山I り iP 化#^^^^^^ 

バインドI註！ BI 履I NetBDS I DNS 設定Iヴ-トゥ： ri 1 WINSIK IP アドレ; 
IP 7ドレ；畑 DHCP サづ卜によ，て白曲的に:のみピ1一な;印当てら 

懼論機黨!點お無縣'を嫌 r 。 


▼Mac OS X での例 


▼Mac OS 日 . 2.2 での例 


7化スを宙ぅのI 

r 穿泌— I「 


ロネ，。-ウ巧ィア嫌出お⑩ 


I 0K 1 r かン垃 !■ 1 


I OK I 村如レI 



Windows Vis ね™の場合 


〇 [スタート]一[ネットワーク]をクリックし、[ネットワークと共ち 
センター]をクリックします。 

@ [ 状態の表示]をクリックします。 

@ [プ□パテイ]をクリックしま不 

©口ーザーアカウント制御]の確認画面が表示された場合は、[続 
行]ボタンをクリックしまず， 

©[インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)] をクリ 
ックし、口 □パテイ]ボタンをクリックしま果 

上記のよラな画面が表示されまず。 


Windows XP / 2000の場合 


〇 [スタート]をクリック後、[マイネットワーク]を右クリックし、表 
示されたメニューの[プ□パティ]をクリックしまず。 

(Windows 2000 の場合は、デスクトップ上の[マイネットワーク]アイ 
コンを右クリックし、表示されたメニコーの[プ□パティ]をクリック） 

@ [□— カルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示された 
メニューの[プ□パティ]をクリックしまを 
^[□-カルエリア接続のプロパティ]画面が表示されます。 

@一覧内の[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] を 
クリック後、[プ□パティ]ボタンをクリックします> 

上記のよラな画面が表示されます。 


Windows Me /98 の場合 


〇デスクトップ上の[マイネットワーク]アイコン（または[ネット 
ワークコンピュータ]アイコン）を右クリックし、表示されたメ 
二:!一の[プロパティ]をクリックします。 

-[ネットワーク]画面が表示されます。 

@ -覧内の [ TCP / IP ] (または!; TCP/IP -> XXXXXXX ]) を 
クリックし、[プロパティ]ポタンをクリックします。 

《Windows Me/98 では、 LAN アダプターが複数ある場合、 [TCP/IP -> xxxxxxx] と 
表示されますので、お使いの LAN アダプターのち称を選巧してください。 

上記のよラな画面が表示されまず， 


Mac OS X の場合 


〇 [アッスレメニユ ー] 一[場所]一[ネットワーク環境設定]をクリ 
ックします。 

-[ネットワーク]画面が表示されまず， 

色[表示]欄で[内蔵 Ethernet ] ほたは [ Ethernet ]) を 
選巧します。 

上記のよラな画面が表示されまず。 


Mac OS 8.1 〜 9.2.2 の場合 


〇 [アップルメニュ ー] 一[コント□-ルパネル]一 [ TCP / IP ] をク 
リックしまず> 

-[ネットワーク]画面が表示されまず， 

@ [経由ホ]欄で [ Ethernet ] ほたは[内蔵 Ethernet ]) を選が 
しまず。 

上記のよラな画面が表示されます， 


DHCP サーバーの 確認ち法 


ご利用のネットワーク内に DHCP サーバーがあるかどうか(動作しているかどうか）は、パソコン上から確認ずることができます。 
※通常、ご使用のネットワーク環境に、「ブロードバンドルーター」「ルーター機能付きの ADSL モデム 」 「Windows NT 系の 
サーバー」などがある場合は、これらの DHCP サーパ'-機能を使用している可能性がありまず3 
W 下の手順で表示される一覧の 「DHCP Serve り （「 DHCP サーバー」）欄に IP アドレスが表示される場合は、 DHCP サーバーがあ 
ると判断できまず。 


Windows Vis ね™の場合 


〇 [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ] 
^[コマンドプロンプト]を開きまず。 

色 IPCONFIG - ALL ( G と-の間にスぺースが入りまず）と入力 
して Enter キーを押します。 

@表示された一覧中の [ DHCP 有効]欄に「ち効」と表示されてい 
れば、 DHCP サーバーがあると判断できまず> 


Windows XP /2 Q 00 の場合 


〇 [スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ] 
^[コマンドプロンプト]を開きまず， 

色 IPCONFIG - ALL ( G と-の間にスぺースが入ります）と入力 
して Enter キーを押します。 

色表示された一覧中の [DHCP Server ] 欄に IP アドレス 
( DHCP サーバーの IP アドレス）が表示されていれば、 
DHCP サーバーがあると判脚できます。 


Windows Me /98 の場合 


〇 [スタート]^[ファイルちを指定して実行]を開きます。 

@ [名前欄に [ WINIPCFG ] と入力して Enter キーを押しまず。 
© ご使用の LAN アダプター名を選がします。 

の [詳細]ボタンをクリックして、表示された一覧中の [ DHCP サー 
バー] 欄に IP アドレス （DHCP サー バーの IP アドレス） が表示 
されていれば、 DHCP サーバーがあると判断できます。 


Macintosh の場合 


ネットワーク内に DHCP サーバーがあるかについ T ： は、 
ネットワーク管理者にご確認ください。 


参考 


Mac OS X の場合 


上記【ノぐノコンの I P アドレスの確認】手順の画面で、、 
[ IPv 4 を設定:](または[設定:])欄が、 「 DHCP サー 
バを参照 J となっている場合は、 DHCP サーパーが 
あると判断できまず。 


Mac OS 扫 .1 〜 9.2.2 の場合 


上記【パソコンの IP アドレスの確認】手順の画面で、 
[設定方法:]欄が、 「 DHCP 参照 J となっている場合 
は、 DHCP サーバーがあると判断できまず。 
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